JAN [rel 


emerytowany nadinżynier kolejowy i kontrolor Magistratu w Gorlicach 


przeżywszy lat 75, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sa- 
kramentami, zmarł w Gorlicach dnia 5-go maja 1925 r. 
Zwłoki przewiezione zostały do Krakowa. 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej w Krakowie odbędzie się w sobotę dnia 9 b. m. o godz. 


5% po południu, na który-to smutny obrzęd w smutku pozostała żona z dziećmi zaprasza Przyjaciół 
i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 11-go b m. o godzinie 9', rano w kościele 00. Kapucynów. 


| ; BRUKAR WA w KRAKOWIE 
Zakład pogrzebowy „Concordia“ Jana Wolnego RUKARN'A ZWIAZKOWA KOWIE 


w Krakowie, plac Szczepanski 2. 


